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t Dados da Pessoa 


Em 15/01/2006 20:43:42 


Nome (RENAVAM) 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 


CPF 
242.642.884-87 


Recadastrado DETRAN 
DetranNET 


Nome (RENACH) 

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 


CPF 
242.642.884-87 


Processo RENACH 
RN000031141 


Número CNH 
65051104 


Data de Validade 
08/06/2004 


Data de Emissão 
11/06/1999 


Categoria 

B 


Observação 

SEM OBSERVAÇÃO 


Número CNH (Antiga) 
175545294/ RN 


Registro CNH 
647790137 


Primeira Habilitação 
20/09/1977 


UF da Primeira Habilitação 
RN 


Situação 

MODELO NOVO - IMPRESSA 


Restrição Médica 

Sem re striç ão médica 

I* Resultados dos Exames 


> 


Nenhum exame registrado para este CNPJ/CPF. 


I* Listagem de Débitos 


Nenhum débito em aberto cadastrado para esta pessoa. 


► Listagem de Pontos 


Nenhum registro de pontuação cadastrado para este CPF. 


Dados referentes a inf rações cometidas até 31/03/2005 , podendo haver multas em fase de cadastramento ou julgamento. 


Não Possui valor como NADA CONSTA ! 


■«. 


voltar 
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